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  فتاوى عــامـة

  استبدال صمام القلب بألياف من البقر/الخميس(13-10-2022م)فتاوى علي الهواء مباشرة

  صلاح الصاوي


  
  السؤال الثاني استبدال صمام من صمامات القلب باجزاء من البقر بيقول في نوعين من الصدمات صمام ميكانيكي وصمام بيولوجي اما الصمام البيولوجي مصنع من الياف مأخوذة من البقر الميكانيكي عمره الافتراضي اطول من البيولوجي
  -
    
      00:00:00
    
  



  لكن يتطلب ادوية تمنع تخثر دم ادوية سيولة المريض بصفة مستمرة وقد ينتج وقد ينتج عنها نزيف في وقت لاحق البيولوجية عمرها الافتراضي من عشرة الى خمستاشر سنة لكن المريض بعدها لا يحتاج لادوية تمنع تخثر الدم ويقول ابي مريض
  -
    
      00:00:28
    
  



  عمره فوق آآ ست وستون سنة فماذا افعل وهو يحتاج الى تغيير اللهم من صمامات القلب الجواب عن هذا اخدوا السموم بالاجزاء الحيوان الطاهر من اجزاء الحيوان المباح شرعا الذي يحل اكله بالتزكية
  -
    
      00:00:54
    
  



  لا نعرف في هذا خلافا بين اهل العلم فان فما دام الحيوان الذي ستأخذ جزءا من اجزائه للتدوال طاهرا مثل بهيمة الانعام المزكاة المذبوحة تزكية شرعية فلا حرج في التداوي باي جزء من اجزائه
  -
    
      00:01:19
    
  



  لا حرج في زرع عضو منه في جسم الانسان لعموم الادلة المبيحة للتداوي بالمباحات النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا فان الله لم ينزل دواء الا وقد انزل له شفاء غير داء واحد الهرم
  -
    
      00:01:42
    
  



  وعند ابي داود ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام ولكن يبقى النزر بما وراء ذلك من الحيوانات المحرمة الكلب والخنزير والسباع يوصل ابنها عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من من الطير. هذه حيوانات محرمة يحو اكل الذئب والاثر والنمل
  -
    
      00:02:02
    
  



  الى اخره هذه لا يحل التداوي بها ولا اتخاذ اجزائها يعني يعني اه للتداول البشري الا على سبيل الاضطرار بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور
  -
    
      00:02:32
    
  



